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NEC Express 已 800 シ U ■ズ 
Express5800/GT110a 


ソフトウェア編 


Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアについて説明します。 


添付の DVD - ROM についてに日4ぺージ） 

本体に添付の 「EXPRESS 目 ULDER」DVD に収められているソフトウェアにつ 
いて紹介します。 

EXPRESSBUILDER に日目ぺージ） 

セットアップツール 「EXPRESSBUILDER」 について説明します。 

ExpressPicnic (2 目1ぺージ） 

シームレスセットアップ 用 パラメータファイルを 作成する ツール 
「ExpressPicnic」 について説明します。 

装置用バンドルソフトウェアに73ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。 

管理 PC 用バンドルソフトウェアに8日ページ） 

装置を監視-管理するための管理 PC にインストールするバンドルソフトウェ 
アじついて説明します。 



ONL-510-011-04-GT11 Oa-000-03-0908 
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添がの DVD - ROM にごいて 

添付の EXPRESSBULDER®DVD には、本装置を容易にセットアップするためのユーティリ 
ティやを種バンドルソフトウエアが収録されています。これらのソフトウエアを活用すること 
により、本装置の機能をより多く引き化すことができます。 


w "0 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD は、本装置の設定び完了した後でも、 OS の再 
インストールや BIOS のアップデートなどで使用する機会びありまず。紛失し 
ないように大切に保存しておいてください。 



PaI オプションの raid コントローラ( N 81 03-1 09/11 6 A /117 A ) を利用して RAID シ 
ステムの設ををする RAID ユーティリティは RAID コントローラ上のチップに搭 
載されています。これらのユーティリティの操作方法については、オプション 
の RAID コントローラに添付の説明書を参照してください。 
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CD-ROM 装置のみの管理 PC を使用したいとを 


EXPRESSBULDER は DVD にて提供してし^るため、 DVD が読み込める装置のあるコンピユー 
夕でないとを種ソフ トウエアのインスIルをすることができません。 CD-ROM 装置のみの 
クライアントマシンへソフトウエアをインストールしたい場合は、次のような手順にて、いつ 
たん CD-R 等へコピーしてから使用してください。 


W-0 本手順は、クライアントへソフトウェアをインストールずる目的に限り、 CD 
1枚分のみコピーすることびでをまず。 


1. 本装置など、 DVD が読み込める装置へ 「EXPRESS 巨 UILDER」DVD をセットす 
る。 

2. オートランメニューが起動した場含は終了させる。 

3. エクスプ□ーラから、 「EXPRESS 巨 UILDER」DVD に格納されたじ(下のファイ 
ル-フオルダを八ードディスクドライブへコピーする。 

¥(ルートフオルダ） 

I 

I 

+…¥011: version.xml をコピー 

I 

I 

+ —— ¥ar_menu 下すベて 

i 

I 

+---- ¥docW 下すベて 

I 

I 

+ —— ¥winJU 下すベて 

4. 手順3にてコピーしたファイル.フオルダをそのままのフオルタ'構造にて CD-R へ 
コピーす る。 

コピーするときは、ルートフオルダを一致させてください。 

5. CD-R への コピーが完了したら、手順3にてコピーした八ードディスクドライブ上 
のファイル-フオルタ'はすべて削除する。 

6. 手順4で作成した CD-R をクライアントマシンの CD-R 日 M 装置へセットする。 

7. エクスプ□ーラから、 CD 内のじ(下のファイルを実行する。 

¥011 ¥ar_menu¥autorun_menu.exe 口 2bit エディシヨンの場合） 

autorun_menu_x64.exe (64bit エディシヨンの場合） 
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EXPRESSBUILDER 


「EXPRESSBUILDER」 は、 OS のインス!ル、装置のメンテナンスなどをするためのソフ 
トウエアです。 EXPRESS 目 ULDER から 0S をインストールする際には、インストール対象の 
八ードディスクドライブ（または RAID システムの論理ドライブ1台のみ）だけを接続して 
セットアップしてください。 


各メニューの起動について 


EXPRESSBUILDER」DVD を本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、下 
のようなメニューが起動します。 


Boot selection 


Os i nsta L Lation***def auLt***. ① 

Tool menu ( Norma L mode )..... ② 

Tool menu ( Red i rec t i on mode ). ③ 


① Os installation 

本項目を選択すると、 EXPRESS 目 ULDER トップメニューが表示されます。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step 圓您づ "♦ 


:ューぞ谨巧して、「ホへ J ポタンを巧してください々 


し r シームレスたットアッブぞ実行する J を进巧してください。 


► シームレスセットアツブを実行する 


- Windows 巧 OEM-D 础ぞ巧巧する 

I ドライバディスクを巧ぶする 

: cove がトティシヨンぞ巧ぶする CLirux サービスセツト巧） 
' RA ののコンつイヴレーシヨ：/话琉をたーブのードする 
- EXP 妨 SSBUILDERI こドライパをロードする 


' Linux 巧ドラィ 
Linux Recovei 


> EXPRESSBUILDE 民をが了する 



—"〇 本ツールは Configuration Tool であり 、 Windows PE 2.0 を使用していま 
す。72時間継続して使用すると自動的に再起動されまずのでごま意くださし、。 























ソフトウェア編 257 


このメニューから、 0 S インストールのための「シームレスセットアップ」（導入編 
参照）や、下のような機能を羊、ソクすることができます。 

a) Windows 用 OEM-Disk を作成する 

Windows のマニュアルセットアップで必要となる OEM-Disk を作成します（導 
入編 ー マニュアルセットアップ参照)。 

b) Linux 用ドライバディスクを作成する 

Linux のインストール時に必要となるドライバディスクを作成します。 Linux 用 
ドライバディスクは、シームレスセツトアップの途中で作成することもできま 
す。 


C) LinuxRecovery パーティションを作成する ( ； Unux サービスセット用） 

Linux Recovery パーティシヨンには、インストールディスクのに0フォーマッ 
トイメージファイル等、 Linux のシームレスセットアップで必要となるモ 
ジユールが格納されます。 Linux Recovery パーティションは、 BTO (工場組み 
込み化荷)時の八ードディスクドライブ内に予め作成(サイズは約 5GB) されて 
いますが、 RAID 再構築などでパーティションを新規作成する場合は、 Linux 
Recovery パーテイシヨンの作成が必要になります。なお、 Linux Recovery パー 
テイシヨンはシームレスセツ トアップの途中で作成することもできます。 


^ 八ードディスクドライブの接続や RAID システム構成を確認し、正しく認識さ 
Iチェック 1 れている状態で Linux Recovery パーティションを作成してください。 

Linux サービスセットについて 

rUmx サービスセット」は、 Linux (ディストリビューション)とサポートサー 
ビスなどを組み合わせ、 エンタープライズシステムで Linux をより安ムしてお 
使いいただけるようにする製品です。システムの運用性-信頼性向上とシス 
テム管理者の負荷軽減の実現のために、下記のを種機能やサービスを提供し 
ています 

- 設を時や障害時の問題解まを支援するサポートサービス 

- 導入時の作業時闇を大幅に削減する目 TO インストール化荷 

- 出)荷対象の全ての 0 S • サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安ム 
して運用していただける環境を提供 

- 製品化荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報-アップ 
デート手順を提供 

- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供 

rUnux サービスセット」の詳細については、(下の Web サイトをご覧くださ 
い。 

http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/ 

e ) RAID のコンフィグレーション情報をセーブ/□ー ドする 

RAID コント□ーラ上の RAID コンフィグレーション情報を保存したり、復元し 
たりすることができます。 

り EXPRESSBULDER じドライバを□-ドする 

通常は使用しません。オプション製品を追力□した場合に使うときがあります 
(導入編一応用セットアップ参照)。 
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② Tool menu (Normal mode ) 

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。 



このメニューから、じ(下のような保守/設を用の機能を羊、ソクすることができます。 
を機能の詳細については、運用-保守編の保守ツールの章を参照してください。 

a) Maintenance Utility 

オフライン保守ユーティリティを起動します。 

b) 巨 IOS/FW Updating 

システム BIOS をアップデートします。 

C) ROM-DOS Startup FD 

ROM-DOS 起動 FD を作成します。 

d) Test and diagnostics 
システム彰断を起動します。 

e) System Management 

本装置ではサポート対象外の機能です。 

③ Tool menu (Redirection mode ) 

本項目は、目 lOS〕 ンソールリダイレクシヨン機能を使用して、コンソールレスにて 
操作する場合にのみ選択してください。 



このメニューから起動できる機能は、③のメニューから起動できるものと同等です。 
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才ートランで起動ずるメニ 


Windows 2000 +E 6.0、 WindowsXP、Vista または Windows Server 2003が動作しているコ 
ンピユータ上で添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD をセツトすると、才ートラン機能により 
自動的じメニューが起動します。 




セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。その 
ような場合は、いったんドライブから EXPRESSBUILDER をイジエクトし、再 
度セットしてくださし、。また、メニユーを再表示させたいときは、エクスプ 
口ーラから「マイコンピユータ」を選択し、 EXPRESSBUILDER をセットした 
ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。 


メニューからは、 Windows 上で動作するを種バンドルソフトウェアのインスI-ールやオンラ 
インド羊ュメントを参照することができます。 



オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式ので書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Adobe Reader がインストールされている必要があります。 Adobe Reader がイ 
ンストールされていないときは、あらかじめ Adobe システム社のインターネッ 
トサイトより Adobe Reader をインストールしておいてくださし、。 


メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、ちクリッ 
クして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メ 
ニューが動作しているシステム-権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できま 
せん。適切なシステム-権限で実行して<ださい。 

^ DVD を光ディスクドライブか 6 取り出す前に、メニューおよびメニューか 6 起 
巨エック I 動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。 
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ドライバディスク ( Linux 向け)の作成 

下の手順で、オートランで起動するメニューからドライバディスク (Linux 向け)を作成する 
ことができます。 

1.1.44 M 巨フォーマツト済みの 3. 日インチ空きフ□ツピーディスクを1枚用意する。 

2. オペレーティングシステムを起動する。 

3. 「 EXPRESSBUILDERJDVD を光ディスクドライブにセツトする。 

メニューが起動します。 

4. [ドライバディスク ( Linux 向け)を作成する]をクリックし、デイストリビューシヨ 
ンを選択する。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Menu items 


ごドキュメントを說む 

Windows をセットアップする 
3ドライバディスク （ Windows 向け)をがをする 

イバザ jniivlftlM •、た化ホホ义 


〇 

ソフトウェアをセットアップす 


Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 (x86) 
Red Hat Ei 


け Enterprise Linux ES 4.7 (EM64T) 


Red Hat Enterprise Linux 5.3 Server (x86) 
Red Hat Ei 


it Enterprise Linux 5.3 Server (EM64T) 


魯メニ 


-を單 



右クリックで現れるメニューでも同様の操作ができます。 


己.メッセージに従ってフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライブにセット 
し、[日 K ] をクリックする。 

手順4で選択したディストリビューシヨン用のドライバディスクが作成されます。作成したド 
ライバディスクはライトプ□テクトをかけて、ラベルを貼って大切に保管してください。 
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ExpressPicnic 

「ExpressPicnic®」 は、 EXPRESSBULDER のシームレスセットアップで使用する「パラメー 
タファイル」 を作成するツールです。 

EXPRESSBULDER と ExpressPicnic で作成したパラメータフ ァイ ルを使ってセットアップ 
をすると、いくつかの確認のための车一入力を除き 0S のインストールからを種ユーティリ 
ティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インスI-ールのときに前 
回と同じ設をでインストールすることができます。「パラメータファイル」を作成して、 
EXPRESSBULDER からセットアップすることをお勤めします。 

フ□、ソピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フ□、ソピーディスクドライブをご用意くだ 
さい。 


— "〇 Windows Server 2008, Windows Server 2003用の「パラメータファ 
イル」び作成できまず。 



「パラメータフアイル」がなくてもシームレスセットアップは可能です。また、 
「パラメータフアイルの入った FD 」は、 EXPRESS 巳 UILDER を使ったセットアッ 
プの途中で作成または修正することもできます。 


パラメータフアイルの作ぶ 


0S をインストールするために必要なセットアップ情報を設をし、「パラメータファイル」を作 
成します。じ(下の手順に従ってください。 


W -0 パラメータファイルの作成中は、絶対に忙 XPRESSBUILDE 刊 DVD をドライ 
ブか5取り出さないでください。 



• ExpressPicnic は PC 98 -NX シリーズ- PC -9800 シリーズ- PC - AT 互換機 
で動作します。 

• ExpressPicnic は々の OS 上で動作します。 

- Windows Server 2008 (ユーザアカウント制御 （ UAC ) は無効にし 
てくだ さし、） 

— Windows Server 2003 x 64 Editions , Windows Server 2003 
- Windows Vista (ユーザアカウント制御 （ UAC ) は無効にしてくだ 
さし、） 

— Windows XP x 64 Edition , Windows XP 


1. 日 S を起動する。 

2. 添付の 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 
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3. 画面上でちクリックするか、 [Windows をセツトアップする]を左クリックする。 





NEC 


EXPRESSBUILDER 


Menu Items 

〇ドキュメントを読む 

が ^^^^^^^ Ty tf i 

〇ドライバディスク （ Windows 向け）を作成する 
〇ドライバディスク （ Linux 向け）を作成する 
0ソフトウェアをセットアップする 

® メニューを巧じる 


4. [ExpressPicnic] をクリックする。 



ExpressPicnic が起動します。 
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日.パラメータの□ード画面が表示されたら、[パラメータを□ードしない]のチェック 
ボックスがオンになっていることを確認し[次へ]をクリックする。 



6. インス I-ールする日 S を選択する。 

[Windows(32bit エディシヨン)をインスI -- ルする]または [Windows(64bit エディ 
シヨン)をインスI-ールする]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step j 媒 ^ y ||| 


インストールする os を巧巧してください。 


「上 f 己 W 外の 0S ぞインストールする J ぞ迭巧すると、 RAID 巧發のみ実施してが了します。 

*** 巧しく RA のぞが窠し、 Window Se び er 2奶8ぞインストールする巧合は、「上記 W かの 0S をインストールする」を 
进巧しし、ったん RAID 巧瓷ぞ完了したな、再ち r シームレスたットアッブ」を案巧してくださし、。 



ご次へ 


可 


7. RAID の設定をする。 

[RAID の設を]画面が表示されます。設を内容を磕認し、必要なら修正を行ってか 
ら[次へ]をクリックしてください。 
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W"0 ExpressPicnic では、[接続されている全物理デバイスの台数]は RAID コン 
卜□ーラびサポートしている上限値になっています。 r 論理ドライブを作成ず 
る物理デバイスの台数」と「ホットスペアに指定される物理デバイスの台数」 
の合計び、 r 対象装置に接続されている全物理デバイスの台数」を超えないよ 
うにを意してください。 



論理ドライブの作成には、同型番の論理デバイスしか使用できません。 


8. メディアとパーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設を]画面が表示されます。 

「Windows ファミリ/エディション」で、インストールするエディションおよび、イ 
ンストールの種類(フルインストール/56「ソ6に0「6インストール)を選択後、設を内容 
を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 

[Windows Server 2008の場合] 




NEC 


EXPRESSBUILDER 


step が!す,. 門… 1町,. II 鋼* ■哪 *1 靴* 


インスト—ルするが乂の:、インスト叫闲のシステムドライブ巧きミしてくださ U 
•••適用巧ち的: ServicePackl こついては、 r ユーザーズガイド J をを照してくださし、。 

「巧巧の J '•ーテイシヨン对ま用する J ぞ进巧した巧合、ディスクの--ま目洗頭)の J す—テイシ3ンへ〇巧インスト叫んます。 


インストールメディアの;き定— 
、Vin かのファミリエディ':^ン 

キーボードレイアウト 
タイムゾーン 


:I Win か WS Serv が2008 Standard ロルインスト—ル} 


: Iデフォルト旧本語 .ri 

:い加 T+09:00) 大肪化保ま 


「Window システムドライブの設定一 


ノぞほ用する（ま1パ-ティシ3ン饼(■如巧れます） 

S 巧視にけ巧する（ディスクの巧をは、すぺて約 J アされます）- 

ー ディスクのを巧域を巧巧する _ 

• サイズ刻旨定する I 40960ひ旧） 

(8.180MB- 2.097 .i44MB) • 


る。夕)ホへ 


'つ TO 


0 デ 


[Windows Server 2003の場合] 




NEC 


EXPRESSBUILDER 


step] ぶす" r の苦," II 鋼 吟| なち 1*1 鍊 


拍: SsfviuPackl こついては、 r ユーザーズガイド J ぞ勒 
「巧巧の J くーテイシヨンをほ用する J ぞ进巧した巧合、ディスクの1ホ目 <先頭)の J すーテイシ3ンへ〇巧インストールします。 



巧規にけがする（ディスクの巧容は、すぺてな J アされます）- 

广ディスクのをミ賊ぞほ巧する _ 

サィズを指定する ：厂 12283 (MB) 

(ミ,09泣也-2•的7.144 MB) ,103=1,024^ 


興る（一つ 〇ホへ '、’ Jtop へ くこ)デフオルトへ•す 
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Bi 



Windows Server 2003 R2 をご使用の場合は、シームレスセット 
アップでサービスノ くックを適用しないでください。 

サービスパックを適用する場合は、シームレスセットアップ完了後、 
Windows Server 2003 R2 DISC 2を適用してか5「システムの 
アツプデート」にてサービスパックを適用してください。 


• パーティションサイズについて 

- 0S をインストールするパーティションは、必要最小限上のサイ 
ズを指定してください （27 ページ、6己ページ参照)。 

- 接続されている八ードディスク上の容量は指定しないでくださ 
い。 

- RAID 構成で2,097，1 44MB 似上の論理ドライブは作成できませ 
ん /。 


• 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択し 
たとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。 

• 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用ずる」を選択ずると、最初のパーティションの情報は フォー マットさ 
れ、ずべてなくなりまず。それ似がのパーティションの情報は保持され 
ます。下図は、情報び削除されるパーティションを示しています。 


第 1A°— テイシヨン 

第2パーテイシヨン 

第3パーテイシヨン 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティシヨンを残したまま再インストールすることはできませ 
ん。 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティシヨン 
を使用する」を選択しないでください。 

• [RAID の設赶画面で新しく RAID を構築し、 Windows Server 
2008 (32 ビットエディション)を還択ずると次のメッセージび表示さ 
れます。 


STEP -; RAIDO 設ミ画面で r 汝の!島巧ドライブを巧巧す 
る J び进巧されています。 

A Windou ^ ぉ n.K 2008をインストールするときは、まおに 

/fV RAIE 嚇誘を売了させておくぶ要びあります。 

KAID を巧義巧、シームレス12ットアッブぞ実施してくださ 
い。 


シームレスセットアップを実行ずる前に RAID を構築してくださし、。 














266 ExpressPicnic 


9. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設を]画面が表示されます。ユーザ情報を入力して[次へ]をクリック 
してください。 

[Windows Server 2008の場合] 



[Windows Server 2003の場合] 



• Windows Server 2003の場合、コンピュータ名および使用者名の入 

置3 力は^；、須でず。 

• Windows Server 2008の場合、コンピュータ名および、次の条件を 
満たす Administrator パスワードの入力は^^、須です。 

- 目文字似上(半角) m 上 

- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ ly 上を含む 



参 パラメータファイルを口ードした場合や、 steps じ(降の画面から steps に 
画面を戻した場合、 「 Administrator パスワード」および 「 Administrator パ 
スワードの確認」に値を設をしていない場合でも「参参参参参参」が表 
示されます。 

参 Windows Server 2008の場合、使用者名は 「 Administrator 」 固定:です。 
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10. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ〇トコルの設を]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要な 
ら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


step J 猫■で," |]os のす… pr3 …お憩^,, ] な 3*,, [JI な >|| 今 

ネットワークブロトコルの設定を m はす。 

巧アドレスを;旨定する巧さは、「カスタム設定 J ぞ迭巧し、「詳細設定」ボタンを巧してください。 

ネットワークの設定を巧わない巧合は、 r 巧準設ミ」ぞ进巧し、 r みへ J ポタンを巧してください。 


-厂ヵスタム i ま定 

1 

stands *^ adapter - インター； •.：/ トフ□トコ J レ2 

5な rd 9 づ adapter - インターネットブロトコル3 

S : がか rd adaptef — インターネットブ□トコル4 

Stan かづ adapter — インタ—ネットブ□卜3ル5 



* る’‘, 一-' '• J ') ホへ 


巧 デフ， 



カスタム設をでの登まま順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 


11.参加ドメイン-ワークグループを指定する。 

[参力日ドメイン-ワークグループの指を]画面が表示されます。設を内容を確認し、 
必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 




EXPRESS 目 UILDER 


step || 鋼 "》 Ilf を "♦ I 露を -" ♦ I ジお夕 

锐苗達绍怠卷燕アを吗きた § i ? iSo 猫盛もさしもへ J ポタンを巧してくださぃ。 



次へ 


'TOP へ 


デフオルトへ > す 
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12. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの設を]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 

[Windows Server 2日日8(フルインストール)の場合] 


NEC 


EXPRE が BUILDER 


な ep : 麟 ‘ II ! 萌卡 IS %- 卡ド辦 


ちタカ化する WinWM 能とサー J 佩巧到ぞ进おしてください。 


WA サー J —(1の 
DHCP サーバー 


■ 术ィルサービス 
■ Efl 刷サービス 


6甲 ©次へ 


hop へ 


J デフ♦ルトへ»す 


[Windows Server 2日日 8(Server€ore インストール)の場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


•A ■参化トソイン II コンポ— I ( I アプリ ケー I パラメー タ 

step ,, J 端 マ … [p で。} *1 おで" ■►卜 巧 


ちか化する Windows の穀とサ叫佩巧割を进おしてください。 


「サーバの巧割- 

W 肿叫 i ■づ1の 
DHC 町ーバー 
DNStI ■—パー 
即則サービス 


J 輪田設定I 



() TOP へ ：‘,づデフ♦ルトへ興す 


[Windows Server 2日日3の場合] 


NEC 


1参加いイン r ■コンポ— I ■アブリ ケー ■パラメー タ 

step お解 II. |1 别 卡 1 ぉを " ♦ 卜 to 


EXPRESSBUILDER 



-ネットつ —iTtt ービス- 

厂 巧易 TCPJP サービス 
厂お 的ホスト巧巧づロトコル (DHCP) 
厂 ド y イン：トムシステムの NS) 



-その他棘ットロークコァイルと巧 届" サービス- 
r Mwintos 调ファイルサービス 
厂 Maciiuos 拥巧刷サービス 
「 UNIX 巧印刷サービス 


: J 巧へ 


/づデフ♦ルトへ興す 

























































ソフトウェア編 269 


13. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設を]画面が表示されます。設を内容を磕認し、必要なアプリ 
ケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。 

[Windows Server 2008 (フルインストール）の場合] 




NEC 


EXPRE な BUILDER 


step Jf 臀 I" ]| 觀 |‘ ||g 巧 * ■嘴 


インストールするアブリケーンヨンぞ迭巧してくだみ、。 

- ESMPRO だ* ivwA 巧がのインスト叫 W 3ま、巧るネット ' 
■ェクス九ス溢反サービス r 


__ __ _ _ _ _ ワーク管理ブロトコル (SNMP) の設定びぶ要です。 

ノス溢反サービスは、 ESMPRO だ™ rA 巧 nt ぞインスト叫レする場合のみ进おできます。 
BUILDER! こ含まれていなし、ディスクドライ J 巧棟用する巧合は、「穴容量記.臟置用 OEM 
すりケーン3ンのインスト—ル J につしのま、 r ユ—ヴ—ズガイド J をき照してくださ U 


巧な]巧をなアブリケーシヨン_ 


化アブリケー':^ンのインストール 


涅; 

RO/ServerAg 


前:されたアブリケーン a ン . 


ぉ化》 J 

が肖I崎 J 


ェクスブレス巧がサービス 
ェクスブレス巧幸お r- ビス(析作5) 
NEC か诚おからせ 


itversal RAID Utility 
crosoft Visual C++ 2005: 


;SP1 巧頒布巧ちもすッケージ (X86) 


うホ 


[Windows Server 2008 (Server€ore インストール）の場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


な ep . ]!軟|‘ d ! 韻 I" lli 到* ド 辦 


インストールするアブリケーンヨンぞ迭巧してくだみ、。 

•ESMPRO だ wwAgMrt のインスト叫りごま、巧るネットワーク管!里ブロトコル (SNMP) の設定び么爱です。 

•エクスブレス通報サービスは、 ESMPRO だ erve か巧 nt ぞインストールする巧合のみ迭巧できます。 

• EXPRESSBUILDE おこ含まれていな L 1ディスクドラ-0巧ほ用する巧合は、「穴容量記巧装置用 OEM-Disk の巧用」を进巧してくださし> 
-「适加アブリケーシ3ンか〇ストール J につしては、「ユーザーズガイド J をを照してください0 


ち加巧ち目なアプ U ケーシヨン 


适加アブリケー:^ンのインストール 

励 0 み J 

ESMPRO/Server Agent 
エクスブレス巧巧サービス 
エクスブレス巧幸お r— ビス【析作5) 

Universal RAID Utility 

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 巧頒ホ巧版わケージ〇跳） 

«nm 1 



ノ TOP へ — J デフ♦ルトへ戻す 


[Windows Server 2日日3の場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step J 親券 , IJ 觀 ,‘ 1 1 岡 I ♦ド 辦 

インストールするアブリケーンヨンを巧おしてくだみ、。 

- ESMPRO だ ttYMA 口がのインスト ーJW コま、巧るネットワーク管巧ブロトコル (SNMP) の設定びぶ要で 
-エクス九ス戚反サゴスは、 ESMP 防な同 A 巧 nt ぞインスト叫レする巧合のみ进巧できます。 

- EXPRESSBUILDE 巧こ含まれていなし、ディスクドライ J 巧读用する巧合は、「マ落量記■巧袋置巧 OEM 
- r 風 ID アブリケーン3ンのインスト—ル J につしのま、 r ユーヴーズガイド J をき照してください。 


适加巧をなアブリケーシヨン 
ス容量お‘度祭至用 0EM*0i かの巧用 
巧れ]アブリケーンヨンのインストール 

ぉか》I 

«肖聯I 

涯おされたアブリケーシ3ン 

ESMPRO/Server Agent 
エクスブレス斌反サービス 
エクスブレス斌反クービス 【HTTPS) 

NEC か诚蜘6せ 

Universal RAID UtHtty 

Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒ホ巧ちも くツケ、 
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 風目お巧敝すッケージか能) 

0* へ 

つ TOP へ 

しデフ♦ルトへ R す 














































• 「エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 について 

- Windows Server 2008をご使用の場合 

「エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 をサポートしていまず。 

— Windows Server 2003 R 2 をご使用の場合 

「エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 をサポートしています。 

- Windows Server 2003をご使用の場合 

「エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 をサポートしていませ 
ん。[追加可能なアプリケーション]へ移動させてください。 

[手順] 

(1) [選択されたアプリケーション]か5「エクスプレス通報サー 
ビス （ HTTPS )」 を還択する。 

(2) [くく削除]をクリックずる。 

(3) 随加可能なアプリケーション]に移動したことを確認ずる。 
インストールされた場合は、「エクスプレス通報サービス/王クス 
プレス通報サービス （ HTTPS ) インストレーションガイド」を参 
照し、「エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 を削除してくださ 
し、。 


• 「追加アプリケーションのインストール」について 

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップ 
の最後にあらかじめ指をされた任意のアプリケーションを自動でインス 
卜ールする機能です。 

詳細に ついては、 「 h け p :// www . nec . co . jp / expicnic / 」の [ FAQ ]- シリーズを 
還が-が応するバージョンの[重要]を還が-[追加アプリケーションのイン 
ストール]を参照してください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

- インストールメディアの設をにおいて、じ TF のエディションを還 
ネ尺した場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2008 Standard (フルインストール）（日本語) 
— Windows Server 2008 Standardx 64 ( フルインストール）（日本說 
— Windows Server 2003 Standard Edition (0 本語） 

これが外のファミリやエディションでは、インストールされませ 
ん。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場 
合、[還択されたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を 
還択し [<< 削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション] 

に移動していることを確認してください。シームレスセットアッ 
プ後、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールす 
る場合は「システムのアップデート」でインストールしてくださ 

い。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 
「情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 （279 ぺージ)」をご覧く 
ださし、0 
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14. パラメータをセーブす る。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマツト済みフ□、ソピーディスクをセツ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 

Step 1 

1参 a ド/ィノ 11 コンポー ■アプリ ケー ■パラメー タ 

J 端矿:.ぉ卜こ II . おン皆" ■。ゎ^ 


いが-さか Z -ブする J ぞ谨折し、 J 巧メ-タファイ飾なぞ入力してくだみ、。 

) 巧イータをたーブしなし喘合は、。巧 y -夕勒 Z づしむしリぞ进巧してくだみ、。 i 


广 い*ラ；><ータぞせーブしなし1 

f バが-づする 1 卓昭 1 

•る、. 

、' J ホへ .、 )TOP へ 



^ パラメータファイルのパス、およびファイルを(こ日本語は使用しないでくださ 

をエック] い。 


















2 ノ三 ExpressPicnic 


1日.フ□ッピーディスクに保存する。 



「パラメータファイルの入った FD 」が作成できました。 

[はい]をクリックし、パラメータファイルの作成を終了してください。 




参 既存の情報ファイル（パラメータファイル）を修正する場合は、[パラ 

メータの口ード]画面で、パラメータを口ードするをクリックしてくださ 
し、。ヘルプを参照して情報ファイルを修正してください。 

• 途中で終了する場合は、画面右上の[回]をクリックしてくださし、。 
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装置用バンドルソフトウェア 

装置にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方まについて簡単に說 
明します。詳細はオンラインド羊ュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent ( Windows 版) 


ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 

シヨンです。 

EXPRESSBULDER のシームレスセットアップで自動的にインスIルすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたいを意事項とインスI-ール 
の手順を説明します。 



運用上のを意事項については、添付の 「EXPRESSBUILDER」DVD 内のオンラ 
インドキュメント r ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）インストレーシヨン 
ガイド」に記載しています。ご覧ください。 


インス I ル前の準備 


ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）を動作させるためには対象 OS の TCP/IP と TCP/IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設定が必要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プ〇トコルは TCP/IP を使用してください。 TCP/IP の設定じついてはスタートメニュー 
から起動する r ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティをに 「public」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 
ESMPRO/Se「ve「Ma^lage「側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの 
「*」から変更した場合は、£31\/^民0/56「ソ6「1\/1311396「側で新しく設定：したコミュニティ 
をと同じを前を入力します。 
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インストール 


ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）のインス!ルは添付の 「EXPRESSBULDER」 
DVD を使用します。本装置の 0S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフ 
トウエアをセットアップする]- [ESMPRO] - [ESMPRO/ServerAgent] の順にクリッ 
クしてください。じ(峰はダイア□グボックス中のメッセージに従ってインストールしてくだ 
さい。 


WEl express 目 uilder 

Menu items 


こドキュメントを読む 

i . VndGW ; 车 セゾト アッィする 
ドライバディスクを rr 亡 
ソフトウェアをセットアップする 》 



irO Administrator 権限を持つユーザで□グオンしてくださし、。 


ネットワーク上の光ディスクドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当 
てを行った後、そのドライブから起動してください。ェクスプ□ーラのネットワークコン 
ピュータからは起動しないで<ださい。 



アップデートインストールについて 

ESMPRO/ServerAgent がすでにインストールされている場合は、次のメッセー 
ジが表示されます。 

「 ESMPRO/ServerAgent が既にインストールされています。」 

メッセージに従って処埋してください。 
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インス I -ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent をインスIルした後に次の手順で正しくインスIルされている 
ことを磕認してください。 

1. 本装置を再起動する。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPR 日/ ServerA 呂 ent の監視ヴービスに関するエラーが登録さ 
れていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインス!-ールされていません。もう一度は 
じめからインスI-ールし直してください。 
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Universal RAID Utility 


Universal RAID Utility は、 JU 下の RAID コント日ーラの管理、監視を行うアプリケーシヨンで 
す。 


• オンボードの RAID コント日ーラ (LSI Embedded MegaRAID ™) 

• N 8103 -109 RAID コント日ーラ （128 MB，RAID 0/1/5/6) 

• N 8103 -116 A RAD コント日ーラ （128 MB，RAID 0/1) 

• N 8103 -117 A RAID コント日ーラ （128 MB，RAID 0/1/5/6) 

Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能については、添付の 
EXPRESS 目 ULDER に収録している 「Universal RAID Utility Ver 2.0ューザーズガイド」を 
参照してください。 

カスタムインス I -ールモデルでのセットアップ 

装置のモデルにより、あらかじめ Universal RAID Utility がインストールされている場合があ 
ります。 


シームレスセットアップを使用したセットアップ 

Universal RAID Utility は、 EXPRESS 目 ULDER じ収録している「シームレスセットアップ」を 
使用してセットアップできます。シームレスセットアップのセットアップするアプリケーショ 
ンの選択で 、 [Universal RAID Utility ] を選択してください。 


Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを使用した 
セットアップ 

• Windows の場合 

[才ートランメニュ ー] で Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを起動できま 
す。 

けートランメニュ ー] で[ソフトウエアをセットアップする ]、 [Universal RAID Utility ] 
をクリックします。 

なお、 Windows の場合、下記のランタイムコンポーネントが必要です。 

— Microsoft .NET Framework 2.0 


— Microsoft .NET Framework 2.0日本語 Language Pack 
- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリ 

この 3 つのソフトウエアは、[オートランメニュー ] でインストールできます。 


[Microsoft .NET Framework 2 .0] と [Microsort .NET Framework 2.0 B 本語 Language 
Pack ] をインストールするには、けートランメニユー]で [ Windows をセットアップす 
る ]、 [.NET Framework Ve 「2.0 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインストール] ( x 64 の場合、 
[.NET Framework Ve 「2.0 再配布可能パ、ソケージ ( x 64) のインストール]をクリ、ソクしま 
す。 
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[Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリのランタイムコンポーネント]をインス 
卜ールするには、[才ートランメニユー]で [ Windows をセットアップする ]、 [Microsoft 
Visual C ++ 2005 SP 1 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインストール; KCPU アー羊テク 
チヤに関わらず、 （ x 86) を使用します)をクリックします。 


ネットワーク経由での管理 

Universal RAID Utility は、管理対象 RAID コント□ー ラを搭載するコンピュータをネットワー 
ク経由で管理する機能をサポートしていません。 ネットワーク経由で管理するには、 
Windows のリモートデスクトップなど、リモートコンソール機能を使用してください。 


イージーコンフィグレーション機能 

Universal RAID Utility の「イージーコンフイグレーシヨン」機能は 、 LSI Embedded 
MegaRAID では使用できません。 


RAID レベル6の論理ドライブの作成 

Universal RAID Utility では、 RAID レベル6の論理ドライブを作成するには、4台 W 上の物理デ 
バイスが必要です。3台の物理デバイスで RAID レベル6の論理ドライブを作成するには、 
WebBIOS を使用してください。 

八ードディスクドライブ3台で RAID 6 を構成する（データ x 1 +パリティ x 2) 機能は一般的で 
はないため、4台じ(上での構成を推奨します。 
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装置情報収集ユーテイ IJ テイ 


装置情報収集ユーティリティは本装置にインストールするソフトウェアです。保守時や障害時 
などにサーパのを種情報を採取することができます。 rEXPRESSBUILDERJ DVD からインス 
トールすることができます。 

インストール 

ここでは、個別にインストールする場合の手順を説明します。 

1. 日 S が起動した後、 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブに挿入す 
る。 

2. Autorun で表示されるメニューから[ソフトウェアをセットアップする]-[装置 
情報収集ユーティリティ]の順にクリックする。 

本ユーティリティのインスI -- ルを開始します(システムドライブ: ¥ezclct フォルダ 
にインスI-ールされます)。 



• 管理ち権限のあるアカウント ( administrator ) でシステムに□グインし 

Ito てください。 

• インス I ル先八ードディスクドライブの空き 容量び 「2.日 GB 」 上必 
要でず。 


使用方法 

システムドライブ: ¥ezclc 祥 stdcict フォルダ配下の collect.exe を実行してください。 

上記フォルダ配下に log フォルダが作成され、本装置のを種情報が圧縮ファイル (zip 形式)で格 
納されます。 


アンインス I -ール 


システムドライブ: ¥ezclct¥ez_minst.bat を実行してくださし、 
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情報提供ツール riMEC か S のお知 S せ J 


情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」は、購入された装置をご利用いただくうえで役立つ情報 
を提供するツールです。 



本ツールは、が下のエディシヨンにがしてのみインストールされます。 

— Windows Server 2008 Standard (フルインストール）（日本語) 
— Windows Server 2003 Standard Edition (日本語） 

これ必外のファミリやエディシヨンでは、インストールされません。 


カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデル(こよっては購入時に情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」があらかじめインストールさ 
れている場合があります。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」は、添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD じ収められてい 
る自動インス!'''ールツール「シームレスセットアップ」を使ってインス!'''ールできまず。 


手動インストール(新規インストール） 

手動で情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合は、 rEXPRE % BUILDER 」 
DVD 内のオンラインドキュメント [Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガ 
イド」を参照し、「システムのアップデート」を適用してください。 


情報提供ツール 「NEC か5のお知5せ」のアンインストール手順 

情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をアンインストールずる場合は、次の手順じしたがって 
ください。 

< Windows Server 2008の場合> 

1 . [プ□グラムと機能]画面を表示する。 

く標準のスタートメニューの手順> 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]をポイントし、[プ□グラムと機制をク 
リ、ソクする。 

くクラシックスタートメ ニューモー ドの手順> 

スタートメニューから[設を]をポイントし、[コント□ールパネル]から[プ□グラム 
と機能]をクリックする。 
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2. [プ□グラムのアンインス!ルまたは変到一覧から情報提供ツール [ NEC からの 
お知らせ]をダブルクリックする。 



$スゥ ブ□。ラムのァンィンスト-ルまたは棘 

摇 プ□ヴラムをアシイシストづけるじは、一監からプ□ヴラムを涅巧して灰パンスト—ル]、废を]、または脈彻を饥ッルミ 
Widows Marketplace で新しいプ 

m Windows の概能のちか化または 
< 無 タカ化 



アンインストールが開始されます。 



次のメッセージが表示される場合がありますが、 [0 K ] をクリックしてくださ 

し、 0 



3. [プ□グラムと機能]画面の[プ□グラムのアンインス!-ールまたは変更]一覧か 
ら、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」が削除されていることを確認後、シ 
ステムを再起動する。 

続いて、[お気に入り]から [ NEC からのお知らせ]を削除します。 

4. [Internet Explorer ] 上にてく Alt > キーを押してツールバーを表示し、[お気に入 
り]から[お気に入りの整理]を選択する。 

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。 

日.項目から 「 NEC 」 フオルダを選択する。 

NEC フォルダに登録されている Web サイ I -- 覧が表示されます。 

目. [ NEC からのお知らせ]を選択し、悄 y 除]をクリックする。 

「ファイルの削除」の磕認ウィンドウが開きますので、[はい]をクリックして削除し 
てください。 

W 上で、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」のアンインストールは完了です。 
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く Windows Server 2003の場合> 

1 . [プ□グラムの追加と削除]画面を表示する。 

く標準のスタートメニューの手順> 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]をポイントし、[プ□グラムの追加と削 
除]をクリックする。 

く クラシックスタートメ ニューモー ドの手順> 

スタートメニューから[設赶をポイントし、[コント□-ルパネル]からヴ□グラム 
の追力□と削除]をクリックする。 

2. [現在インス!-ールされているプ□グラム]一覧から情報提供ツール [ NEC からのお 
知らせ]を選択し、悄 y 除]をクリックする。 



3. 次のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 



アンインストールが開始されます。 


次のメッセージが表示される場合がありますが、[無視]をクリックしてくだ 
さい。 



4. [プ□グラムの追加と削除]画面の[現在インス!-ールされているプ□グラム]一 
覧から、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」が削除されていることを確認後、 
システムを再起動する。 

続いて、[お気に入り]から [ NEC からのお知らせ]を削除します。 
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日.[エクスプ □- ラ]上にてツールメニューの[お気に入り]から[お気に入りの整理を 
クリックする。 

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。 

目.項目から 「 NEC 」 フオルダを選択する。 

NEC フォルダに登録されている Web サイ I 覧が表示されます。 

7. [ NEC からのお知らせ]を選択して、悄り除]をクリックする。 

「ファイルの削除の磕認」ウィンドウが開きまずので、[はい]をクリックして削除し 
てください。 

上で、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」のアンインストールは完了です。 
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エクスプレス通報ヴービス/エクスプレス通幸民 
ヴービス ( HTTPS ) 


エクスプレス 通報 サービス/エクスプレス 通報 サービス ( HTTPS ) に登録することにより、 
システムに発生する障害情報（予防保守情報含む）を電子メールやモデム経由で保守センター 
に自動通報することができます。 

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知することや、障害発生時に迅 
速に保守を行うことができます。 


セットアップにお要な契約 

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) を有効にずるには、じ(下 
の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。 

• 装置のハードウェアメンテナンスサービスの契約、またはエクスプレス通報サービス/ 
エクスプレス通報サービス （ HTTPS ) の契約 


装置の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービス/エクスプレス通報 
サービス ( HTTPS ) のみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービス/エクス 
プレス通報サービス ( HTTPS ) はご利用できません。契約内容の詳細については、お買 
い求めの販売店にお問い合わせください。 


• 開局にあたって 


エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) を開局する際には、 
ご契約毎のご契約情報を記録した「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サー 
ビス ( HTTPS ) 開局车ーファイル」を、通報対象の装置に適用する必要があります。 
r エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) 開局羊ーファイル」 
は、弊社での開局準備ができ次第、エクスプレス受付センターから提供致します。ファ 
イルの提供とその適用方法には、 W 下の2通りの方まがあります。 

1 . ネットワーク経由でダウン□ー ド 

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) を NEC サポート 
パック登録ホームページ、またはお客様登録の Web サイトからお申し a みの場合、 
お申し a みの手続きを実施いただき、弊社での開局準備完了後、「エクスプレス通報 
サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) 開局羊ーファイル」をダウン□一 
ドできます。ダウン□ー ド後、インストレーションガイドに従い、「エクスプレス通 
報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) 開局车ーファイル」を設定して 
ください。 
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2. 通報サービスの通報開局 FD 


エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) を製品同捆の申 
込用紙、または契約書で申し込みされた場合、お申し a み内容を確認し、弊社での 
開局準備完了後、エクスプレス受付センターより、「エクスプレス通報サービス/エ 
クスプレス通報サービス ( HTTPS ) 開局キーファイル」を格納した「通報開局 FD 」 
を送付いたします。お申し込み手続き後しばらくお待ちください。「通報開局 FD 」 到 
着後、インストレーシヨンガイドに従って設をしてください。 



内蔵フロッピーディスクドライブを搭載していない場合は、別途 USB フロッ 
ピーディスクドライブをご用意くださし、。 
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管埋 PC 用バンドルソフトウエア 

装置をネットワーク上から管理するための「管理 PC 」 を構築するために必要なバンドルソフ 
トウエアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


管理用 PC 上で ESMPRO / ServerManager を使用すると、本装置で動作する ESMPRO / 
ServerAgent により、本装置を管理-監視することができます。 

管理 PC へのインストール方まや設をの詳細についてはオンラインド车ュメントまたは 
ESMPRO のオンラインヘルプをご覧ください。 



ESMPRO / ServerManager の使用にあたってのを意事項や補足説明がォンライ 
ンドキュメントで説明されています。添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD 内 
のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インストレーシヨンガ 
イド」を参照してください。 
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